S. PP. 


LUDWIK 


FAFARA 


PROF. GIMNAZJALNY 
NAJUKOCHANSZY MĄŻ, OJCIEC I DZIADEK 


przeżywszy lat 78, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zasnął w Panu dnia 2 lutego 1968 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi we wtorek dnia 6 bm. o godz. 15, o czym zawiadamiaja pogrążeni w głębokim smutku 


i żalu: 


ŻONA, SYN, SYNOWA, WNUCZKA I RODZINA. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we środę dnia 7 bm. o godz. 8.30 w kościele paraf. N.M.P. w Krakowie. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 


w Krakowie D. Z. 910/68 - L-6 (1228) - 30 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 


